ANTONI BREJTENWALD 


przeżywszy lat 48, po długiej 1 dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 


tami, zasnal w Panu dnia 5 Grudnia 1889 roku. 


W żalu pozostała małżonka wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, który się odbędzie 
dnia 7 b. m. to jest w Poniedziałek o godzinie 8 popołudniu z domu pod L. 3 przy ulicy Lubicz wprost na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


Nabożeństwo zalobne 


odprawi sie we Srode dnia 9 Grudnia b. r. o godzinie 10 rano w kosciele 00. Kapucynów. 
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